CAMPEONATO COLOMBIANO - 2021 


CLAUSURA - 17º RODADA 


Independiente 
Medellín 


Deportivo Pereira 


31/10/2021 às 2005 
A Nicolás Gallo Barrogán 


O estádio atonasio Girardot (Medettin) 


Agustin Vuletich 
% Diego Sanchez 

David Loaiza Gutiérrez D 

Db Aldair Gutiérrez 
Germán Gutiérrez D 
Jaen Pineda Jiménez & 
1. Gallego (gol anulado) X 
3. Galego & 


Independiente Medellín 
65 


552 


Independiente Medellín 


1. Andrés Mosquera 
2. Germán Gutiérrez 
5, Andres Cadavid (0) 
21. Juan Guillermo Arboleda 
29. Juan Mosquera 
8. Adrian Arregui 
13.Jaen Pineda Jiménez & 
16. Vladimir Hernández 
17. David Loaiza Gutiérrez & 
4 24. Kevin Londofio 
49, Agustin Vuletich & 


12, Luis Vásquez 
5. Juan Diaz 
7. Sebastián Hernández 
18.Y. Diaz 
19.]. Estupifian Riascos 
120.) Gallego & 
1 27. Diber Cambindo Abonia 


La Estatísticas 
Deportivo Pereira 
Posse de bola (%) 35 
Total de passes 305 
Passes corretos (%) 
Total de chutes 
Chutes no go! 
Escanteios 


Faltas cometidas 


dB Escalações 
Deportivo Pereira 


22. Santiago Castafio 
4. Jhony Cano 

14. Aldair Gutiérrez D 

21. Diego Sanchez & 
28. Carlos Ramírez 

6 Jherson Mosquera Castro 

47. Wilfrido De la Rosa 

411, Bryan Castrillón 

25. Jhonny Vásquez (c) 
4 27 Henry Rojas 
430. José Valencia 


Banco de Reservas 


12. Carlos Andrés Mosquera 
2 Diego Peralta 
f13. Ever Valencia 
f15.A Piedrahita 
1/28. Jorge Bermúdez Correa 
1 16. Faider Burbano 
114.8 Mufiz 





